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NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9 , 2017 /SRAVANA 18 , 1939 
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 जुलाई , 2017 
का . आ . 2554( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम ( 3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा नीचे अनुसूची में दिए 
गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 
4828 GI/ 2017 
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अनुसूची 


अनु. भाग वर्ष 


उत्पाद 


इकाई 


प्रचालन तिथि 


| भारतीय भाग 
मानक संख्या 
302 2 


न्यूनतम मुहरांकन शुल्क ( रू ) इकाई दर स्लैब 1 स्लैब में 
वृहद स्तर एम एस एम इ | 

इकाईयां 
85000/- 68000/ 

सभी 


| 1 . 3 


418 


30 2007 धरेलू और समान विद्युत साधित्रों की सुरक्षा भाग 2 1 पीस 

विवरणात्मक अपेक्षाएँ अनुभाग 30 रूम हीटर 
2004 | धरेलू और ऐसे ही सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए 100 पीस 

टंगस्टन फिलामेंट लैम्प 
2007 कांचाभ स्टोनवेयर पाइप और फिटिंग 

1 टन 


| 157000/- 


126000/ 


1.6 


सभी 


651 


67000/ - 


54000/ 


8 . 7 


सभी 


774 


2004 


74000 /- 


60000/ 


3.5 


सभी 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


781 


अंग्रेजी टट्टियाँ व मूत्रालयों के लिए प्रावधान टंकियाँ 1 पीस 
(प्लास्टिक की टंकियों को छोड़कर ) 
वाटर सर्विसेज के लिए कास्ट कॉपर मिश्रधातु स्क्रू 1 पीस 
डाउन टेप और स्टॉप वाल्व 
बेयोनेट लैम्पहोल्डर 

100 पीस 


1984 


49000/ 


40000 / 


0 .45 


सभी 


1258 


2005 


167000/- 


134000/ 


2 .60 


सभी 


1322 


1993 


जलसर और नमसर बनाने के लिए बिटूमैन नमदा 


100 मीटर 


71000 /- 


57000/ 


4. 9 


सभी 


1363 


59000/ 


48000/ 


26. 0 


सभी 


1363 


59000/- 


48000/- 


26.0 


सभी 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


1364 


2002 उत्पाद ग्रेड सी के लिए षटकोणीय शीर्ष वाले काबले , 1 टन 

पेंच और ढिबरियाँ भाग 1 षटकोणीय शीर्ष वाले 

काबले (साइज रेंज एम 5 से एम 64 तक ) 
2002 उत्पाद ग्रेड सी के लिए षटकोणीय शीर्ष वाले काबले , 1 टन 

पेंच और ढिबरियाँ भाग 3 षटकोणीय ढिबरियाँ 

| ( साइज रेंज एम 5 से एम 64 तक ) 
2002 उत्पाद ग्रेड ए और बी के लिए षटकोणीय शीर्ष वाले 1 टन 

काबले , पेंच और ढिबरियाँ भाग 1 षटकोणीय शीर्ष 

वाले काबले ( साइज रेंज एम 1. 6 से एम 64 तक ) 
| 1988 पीवीसी इंसुलेटेड (भारी उपयोग) विद्युत केबल - 100 मीटर 

भाग 1 कार्यकारिता वोल्टेज 1100 वोल्ट तक 
2000 पानी के लिए फिटिंग तांबा मिश्रधातु के प्लव वाल्व 1 पीस 

- ( क्षैतिज प्लंजर प्रकार के ) 


46000/- 


37000/- 


26.0 


सभी 


| सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


1554 


| 185000/- 


148000 / 


| 18. 0 


सभी 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


1703 


57000/- 


46000 / 


सभी 
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1759 


1986 


| फावड़ा 


| 100 पीस 


46000/- 


37000 /- 


10. 25 


सभी 


1784 


1998 ड्रमों के चूड़ीदार ढक्कन 


| 100 पीस 


46000 /- 


37000/ 


3.5 


सभी 


1856 


2005 


56000 / 


45000/ 


| 17 .3 


सभी 


ढुलाई प्रयोजनों के इस्तेमाल के लिए इस्पात की तार 1 टन 
रस्सियाँ 
जस्तीकृत माइल्ड स्टील फायर बाल्टी 

1 पीस 


2546 


1974 


56000/ 


45000/ 


सभी 


2548 


1996 


61000 / 


49000/ 


सभी 


2556 


57000 /- 


46000 / 


सभी 


2556 


शौचकुंड के लिए प्लास्टिक की पीठिका और ढक्कन 1 पीस 

भाग 2 ताप सुनम्य पीठिका और ढक्कन 
1994 कांचाभ स्वच्छता सचित्रों (कांचाभ चीनी मिट्टी) 1 टन 

भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं 
2004 कांचाभ स्वच्छता साधित्र (कांचाभ चीनी मिट्टी ) 1 टन 

भाग 3 बिठाव कुंडलों के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं 
| 1993 तालों में प्रयुक्त अल्लोह धातु के सरकवां दरवाज़ा 1 पीस 

काबले 
2003 जस्तीकृत इस्पात चेन लिंक जेगले का कपड़ा 10 वर्ग मीटर 


52000/ - 


42000/ 


36 


सभी 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


2681 


46000/ 


37000 / 


0. 27 


सभी 


2721 


67000/ - 


54000/ 


| 1. 8 


सभी 


2871 


2012 अग्नि शमन के लिए सर्वदिश शाखा पाइप 


1 पीस 


93000/ 


73000 / 


4. 20 


सभी 


2878 


2004 


71000/ 


57000 / 


18 


सभी 


अग्नि शामक , कार्बन डाई ऑक्साइड वाले ( सुवाह्य 1 पीस 
एवं ट्राली आरोपित ) 
| बिना दाब – स्टोव 

1 पीस 


2980 


| 1999 


60000 /- 


48000/- 


0. 27 


सभी 


3196 


2013 


136000/ - 


96000/ 


5000 सिलिंडर तक सभी 
के लिए 3. 50 और 
शेष के लिए 2. 65 


| अल्प दाब द्रवणीय गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक 1 पीस 
जल क्षमता वाले बेल्डित अल्प कार्बन इस्पात के 
सिलिंडर भाग 1 द्रवित पैट्रोलियम गैस ( एल पी जी ) 
के लिए सिलिंडर 
अल्प दाब द्रवणीय गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक 1 पीस 
जल क्षमता वाले बेल्डित अल्प कार्बन इस्पात के 
सिलिंडर भाग 2 एल पी जी के अलावा द्रवणीय 
आविषालु गैसों के लिए सिलिंडर । 


31962 


2006 


| 136000/- 


96000 / 


5000 सिलिंडर तक सभी 
के लिए 3. 50 और 
शेष के लिए 2.65 
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1995 बार्ड पार्कर किस्म के शल्यक वियोज्य ब्लेड तथा दस्ते 1000 पीस 


71000/- 


57000/ 


10. 4 


सभी 


3564 


1995 द्रव चालित डोर क्लोजर 


1 पीस 


84000/- 


68000/ 


__ 2.60 


| सभी 


| सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


3575 


1993 डामर ड्रम 


1 पीस 


| 49000/ 


40000/ 


0. 3 


सभी 


3812 


125000 /- 


100000 / 


9.20 


सभी 


2003 चूर्ण ईंधन की राख भाग 1 सीमेंट , सीमेंट के मसाले 1 टन । 

(मोर्टार) व कंक्रीट में पोजोलाना की तरह प्रयोग के 

लिए 
| 1979 

पाइरोजन मुक्त डिस्टिल्ड वॉटर के लिए वाटर 1 पीस 

स्टिल्ल्स 
1978 पाईप रेंच भाग 1 - सामान्य आवश्यकताएँ 1 पीस 


3830 


51000 / 


41000 / 


सभी 


4003 


| 53000/- 


43000/ 


0 . 36 


सभी 


4003 


1986 पाईप रेंच भाग 2 – भारी उपयोग 


1 पीस 


59000/ 


48000/ 


5 . 25 


सभी 


4109 


1967 कड़ाही 


| 100 पीस 


| 46000/ 


37000/ 


59 


सभी 


4351 


2003 स्टील के दरवाजों के फ्रेम 


| 1 टन 


56000/ 


45000/ 


| 137.5 


सभी 


| सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


4984 


2016 | जल आपूर्ति के लिए पोलीइथाईलिन पाइप 


| 1 टन 


40000 / 


86. 4 


सभी 


4985 


2000 


58000/ 


| 47000/ 


86. 4 


सभी 


पेय जल की आपूर्ति के लिए असुघटियत पी वी सी 1 टन 
पाइप 
एकल एंडेड खुली -जाव वाले एडजस्टेबल रेंच 1 पीस 


6149 


1984 


46000/ 


37000/ 


0 . 42 


सभी 


6639 


1972 


| इस्पात संरचनाओं के लिए हेक्सागन बोल्ट 


1 टन 


46000/ 


37000/ 


26. 0 


सभी 


7098 


2011 


152000/ - | 122000/ 


| 173 


सभी 


| क्रासलिंक्ड पोलिथीलीन विद्यत रोधित 100 मीटर 
थर्मोप्लास्टिक की खोल वाली केबल - भाग 2 - 
3.3 कि . वा . से 33 कि . वा . तक की कार्यकारी 
वोल्टता के लिए 
वेल्ड किए तथा जोड़ सहित इस्पात में घुली 1 पीस 
एसिटिलीन के गैस सिलिंडर 


7312 


1993 


136000/- 


96000 / 


10 . 4 


सभी 


| सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
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18423 


1994 


अग्नि शमन के लिए नियंतित्र अंत : स्त्रावी हौज 


100 मीटर 


58000/- 


47000 /- 


13 .9 


सभी 


8808 


1999 तेल दाब स्टोव और तेल दाब हीटर के लिए बर्नर 


100 पीस64000/- 


52000/ 


सभी 


12 
87.0 


9282 


2002 


निलम्बन वाले पुलों के लिए तार के रस्से और लड़े 


1 टन 


54000/ 


44000/ 


सभी 


10086 


101000/ - 


81000 / 


3. 8 


सभी 


10124 


। 


2 


46000/ - 


37000/ 


73. 75 


सभी 


10238 


1982 सीमेंट और कंक्रीट के परीक्षणों में उपयोग के लिए 1 पीस 

मोल्ड 
2009 पेय जल आपूर्ति के लिए सविरंचित पी वी सी - यू 1 टन 

फिटिंगें भाग 2 साकेटों की विशिष्टि अपेक्षाएं 
2001 बंधन सामग्री - चूड़ीदार बंधन सामग्री - इस्पात 1 टन 

| संरचनाओं हेतू स्टेप काबले 
2000 चौकोर कनस्तर - 15 किग्रा घी , वनस्पति , खाद्य 1000 

तेलों और बेकरी में प्रयुक्त मोयन के लिए 
2012 स्ट्रक्चरल प्लाईवुड 

| 1 वर्ग मीटर 


67000/ 


54000/ 


134. 0 


सभी 


10325 


53000/ 


43000/ 


84 . 95 


सभी 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 
सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तारीख 


10701 


91000/ 


73000/ 


0. 15 


सभी 


12225 


1997 


अपकेन्द्री जेट पम्प 


1 पीस 


58000/ 


47000/ 


8.7 


सभी 


12427 


85000/ 


68000/ 


86 .0 


सभी 


2001 बंधन सामग्री - चूड़ीदार इस्पात बंधन सामग्री - 1 टन 

षटकोणीय शीर्ष वाले सम्प्रेषण टावर काबले 
2013 स्टेनलेस इस्पात के टक्करदार कब्जे 

100 पीस 


12817 


48000/ 


39000/ 


सभी 


13152 


2013 सुवाहय ठोस बायाँ मॉस कुकस्टोव ( चूल्हा ) 


1 पीस 


50000/ 


40000 / 


सभी 


14951 


597000/ - 


478000/ 


480 


सभी 


60898 


2001 135 लिटर की क्षमता वाले यांत्रिक झाग वाले अग्नि 1 पीस 

शामक 
2002 |विद्युत उपस्कर – धरेलू और समान संस्थापनों के लिए 1 पीस 

ओवरकरंट से सुरक्षा हेतु परिपथ वियोजक भाग 1 
प्रत्यावर्ती धारा के प्रचालन के लिए परिपथ वियोजक 


130000/- | 104000/- 


0. 27 


सभी 
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MINISTRY OF CONSUMERS AFFAIRS FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

( Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th July , 2017 
S .O . 2554 ( E ). — In pursuance of sub - regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification ) Regulations 1988 , the Bureau of Indian 
Standards, hereby notifies the Marking fee for the product given in the schedule: 

SCHEDULE 


IS No. Part 


Sec 


Product 


Units 


Units 


Minimum Marking Fee 

(Rs.) 
Large Scale MSME 
85000 / 68000 / 


Unit Rate 
Slab - 1 Fee 

(Rs.) 


Effective 

Date 


Slab - 1 


3022 


30 


2007 


1 piece 


| 1 . 3 


All 


Date of approval of 
Competent Authority 


Safety of Household and Similar Electrical Appliances 
Part 2 Particular Requirements Section 30 Room 
Heaters 
Tungsten Filament Lamps For Domestic and Similar 
General Lighting Purposes 
Glazed Stoneware Pipes and Fittings 


418 


2004 


100 piece 


157000 / 


126000/ 


11.6 


All 


651 


2007 


1 ton 


67000 / 


54000/ 


8.7 


All 


774 


2004 


74000 / 


60000 / 


3 .5 


781 


1984 


Flushing Cisterns For Water Closets And Urinals (Other 1 piece 
Than Plastic Cisterns ) 
Cast Copper Alloy Screw Down Bib Taps And Stop 1 piece 
Valves for Water Services 
Bayonet Lamp Holders 

100 piece 


49000 / 


40000/ 


10.45 


Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 


1258 


2005 


167000 / 


134000 / 


2.60 


1322 


1993 


Bitumen Felts for Water Proofing and Damp- proofing 


100 m 


71000 / 


57000 / 


4 . 9 


All 


1363 


2002 


59000 / 


48000 / 


26 . 0 


Hexagon Head Bolts , Screws and Nuts of Product Grade 1 ton 
* C Part 1 Hexagon Head Bold (Size Range M 5 to M 64) 
Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of Product Grade 1 ton 
C Part 3 Hexagon Nuts ( Size Range M 5 0 M 64 ) 


1363 


2002 


59000 / 


48000 / 


26 . 0 
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1364 


2002 


46000 / 


37000 / 


26 . 0 


All 


Date of approval of 
Competent Authority 


1554 


1988 


185000 / 


148000 / 


Hexagon Head Bolts , Screws and Nuts of Product | 1 ton 
Grades A and B - Part 1 : Hexagon Head Bolts ( Size 
Range M 1 .6 to M 64 ) 
PVC Insulated (Heavy Duty ) Electric Cables: Part 1 for 100 m 
Working Voltages up to and Including 1 100 V 
Water Fittings — Copper Alloy Float Yalyes 

1 piece 
(Horizontal Plunger Type) 
Powrahs 

100 piece 


1703 


2000 


57000 / 


46000 / 


0 .4 


1759 


1986 


46000/ 


37000 / 


1784 


1998 


Screwed Closures For Drums 


100 piece 


46000 / 


37000 / 


All 


Date 


1856 


2005 


Steel Wire Ropes for Haulage Purposes 


1 ton 


56000 / 


45000 / 


2546 


1974 


Galvanized mild steel fire bucket 


1 piece 


56000/ 


45000 / 


2548 


1996 


1 piece 


61000 / 


49000 / 


2556 


1994 


1 ton 


57000 / 


46000 / 


2556 


2004 


Plastic seats and covers for Water -Closets - Part 2 
Thermoplastic Seats And Covers 
Vitreous Sanitary Appliances (Vitreous China ) - Part 1 
General Requirements 
Vitreous Sanitary Appliances (Vitreous China ) Part 3 : 
Specific Requirements of Squatting pans 
Non - Ferrous Metal Sliding Door Bolts ( Aldrops) For 
Use With Padlocks 
Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric 


1 ton 


52000 / 


42000 / 


18 . 0 

All Date of approval of 

Competent Authority 
Date of approval of 

Competent Authority 
10 . 25 

Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 

Competent Authority 
17.3 

Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 

Competent Authority 
All Date of approval of 

Competent Authority 
All Date of approval of 

Competent Authority 
All Date of approval of 

Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 

Competent Authority 
4 .20 

Date of approval of 

Competent Authority 
18 

Date of approval of 

Competent Authority 
0 .27 

All Date of approval of 

Competent Authority 
3 .50 for up to 50000 Date of approval of 
cylinders and 2 .65 Competent Authority 
for remaining 
3 .50 for up to 50000 Date of approval of 
cylinders and 2.65 Competent Authority 
for remaining 


2681 


1993 


1 piece 


46000 / 


37000/ 


2721 


2003 


10 sq .m 


67000 / 


54000 / 


1 .8 


2871 


2012 


Branch Pipe , Universal For Fire Fighting Purpose 


1 piece 


93000 / 


73000 / 


2878 


2004 


1 piece 


71000 / 


57000/ 


Fire Extinguisher , Carbon Dioxide Type ( Portable And 
Trolley Mounted ) 
Non -Pressure Stoves 


2980 


1999 


| 1 piece 


60000 / 


48000 / 


3196 


2013 


136000 / 


96000 / 


3196 


| 


2 


2006 


Welded Low Carbon Steel Cylinders Exceeding 5 Litres 1 piece 
Water Capacity For Low Pressure Liquefiable Gases 
Part 1 Cylinders For Liquefied Petroleum Gases (LPG ) 
Welded Low Carbon Steel Cylinders Exceeding 5 Litre 1 piece 
Water Capacity For Low Pressure Liquefiable Gases 
Part 2 Cylinders For Liquefiable Non -Toxic Gases 
Other Than LPG 


136000 / 


96000 / 
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3319 


1995 


1000 piece 


71000/ 


57000 / 


10 .4 


All 


Blades, Surgical, Detachable ( Bard Parker Type ) and 
Handles 
Hydraulically Regulated Door Closers 


3564 


1995 


1 piece 


84000 / 


68000 / 


2 .60 


All 


3575 


1993 


| Bitumen Drums 


| 1 piece 


49000 / 


40000 / 


0 .3 


All 


3812 


2003 


1 ton 


125000 / 


100000 / 


9 .20 


Pulverized Fuel Ash - Part 1 : For Use as Pozzolana in 
Cement, Cement Mortar and Concrete 
Water Stills for Pyrogen - Free Distilled water 


3830 


1979 


1 piece 


51000 / 


41000 / 


140 


All 


4003 


11 


1978 


Pipe Wrenches – Part 1 : General Purpose 


1 piece 


53000 / 


43000 / 


0 .36 


All 


4003 


1986 


Pipe Wrenches - Part 2 Heavy Duty 


1 piece 


59000/ 


48000 / 


5 .25 


All 


Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 


4109 


1967 


Kadahies 


100 piece 


46000 / 


37000/ 


59 


All 


4351 


2003 


Steel Door Frames 


1 ton 


56000 / 


45000 / 


137 .5 


All 


4984 


2016 


Polyethylene Pipes For Water Supply 


1 ton 


50000 / 


40000 / 


86 .4 


All 


4985 


2000 


Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies 


1 ton 


58000 / 


47000/ 


86 .4 


All 


6149 


1984 


Single - Ended Open - Jaw Adjustable Wrenches 


1 piece 


46000/ 


37000 / 


0 .42 


6639 


1972 


Hexagon Bolts for Steel Structures 


1 ton 


46000/ 


37000 / 


26 .0 


All 


7098 


2011 


100 m 


152000 / 


122000 / 


17 . 3 


All 


Cross-linked Polyethylene Insulated Thermoplastic 
Sheathed Cables — Part 2 For Working Voltages From 
3 . 3 kV Up to and Including 33 kV 
Welded and Seamless Steel Dissolved Acetylene Gas 
Cylinders 
Controlled Percolating Hose For Fire Fighting 


7312 


1993 


1 piece 


136000/ 


96000 / 


10 . 4 


All 


8423 


1994 


100 m 


58000 / 


47000/ 


13 . 9 


All 


Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 


8808 


1999 


100 piece 


64000/ 


52000 / 


All 


Burners For Oil Pressure Stoves and Oil Pressure 
Heaters 
Wire Ropes and Strands For Suspension Bridges 


9282 


2002 


1 ton 


54000 / 


44000 / 


87.0 


All 


[ 971 II - quc 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10086 


1982 


Moulds For Use In Tests of Cement And Concrete 


1 piece 


101000 / 


81000 / 


3 . 8 


All 


101242 


2009 


46000 / 


37000 / 


73 .75 


10238 


2001 


67000 / 


54000 / 


134 . 0 


All 


Fabricated PVC -U Fittings For Potable Water Supplies 1 ton 
- Part 2 Specific Requirements For Sockets 
Fasteners — Threaded Steel Fasteners — Step Bolts For 1 ton 
Steel Structures 
Square Tins - 15 Kg/Litre For Ghee , Vanaspati , Edible 1000 
Oils and Bakery Shortenings 
Structural Plywood 

1 sq . m 


10325 


2000 


53000 / 


43000 / 


84 . 95 


10701 


2012 


91000 / 


73000 / 


0 . 15 


All 


12225 


1997 


Centrifugal Jet Pump 


1 piece 


58000 / 


47000/ 


8 . 7 


Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 
Date of approval of 
Competent Authority 


12427 


2001 


1 ton 


85000 / 


68000 / 


86 . 0 


Fasteners - Threaded Steel Fasteners - Hexagon Head 
Transmission Tower Bolts 
Stainless Steel Butt Hinges 


12817 


2013 


100 piece 


48000/ 


39000 / 


8 


13152 


2013 


Portable Solid Bio -Mass Cook stove ( Chulha ) 


1 piece 


50000 / 


40000 / 


0 .52 


All 


14951 


2001 


1 piece 


597000 / 


478000 / 


480 


60898 


2002 


Fire Extinguisher — 135 Litres Capacity Mechanical 
Foam Type 
Electrical Accessories - Circuit-Breakers For 
Overcurrent Protection For Household And Similar 
Installations Part 1 Circuit -Breakers For Ac Operation 


1 piece 


130000 / 


104000 / 


[Ref: CMD -3 /8 :8 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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